RADIO MARELLI. — Modelli « RD 78 » e « Nilo Bianco ». - Produzione 1940-1941. - Gart 
M. 190-570 m. e C. 32-50 m., 20-32 m., 13-20 m. - Potenza d’uscita 5 W. — Media frequenza: 470 
dei commutatori v. lo schema del « NILO AZZURRO » essendo usata la stessa parte amplificatrice a 
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